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Die Bretter sind so einzulegen, 
daß die Nummer vorne ist. 


Schublade für Schlüssel 


Zangen, Aufsteckdorne, Rastenscheiben, Wälzband- 
scheiben, Wechselräder, Kranzspannfutter 


Walzbandhalter, Steigungsprüfer, Einstellehre, 
Hinterschleifvorrichtung 


Schraubstock, Reitstock, Schwenkplatte, Schwenkführung 


Abziehvorrichtung, Schleifscheibenaufnahmen, 
Absaugdüsen, Schutzhaube 


Friedrich Deckel München 


